KONRAD SZABELSKI 


Inżynier c. k. kolei Państwowej, 


przeżywszy lat 40, po ciężkiej i długiej chorobie, opatrzony Świętemi 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia 19 Czerwca 1896 r. 


ISA 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Sobotę d. 20 Czerwca b. r. o godz. 5 po południu 
z Zakładu im. Helclów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to obrzęd: 
koledzy Zmarłego zapraszają pobożną Publiczność. 


Zakład pogrzebowy A. Szafraúskiego w Krakowie. DRUKARNIA „CZĄSU” W KRAKOWIE. 


